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    Note legali / Avvisi



    Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa senza l'autorizzazione scritta dell'editore.

    I link esterni e i riferimenti alle fonti elencati in questo libro sono stati verificati al momento della pubblicazione. L'autore non ha alcuna influenza sulla progettazione e sui contenuti attuali e futuri delle pagine collegate. Il fornitore del sito web collegato è l'unico responsabile per contenuti illegali, errati o incompleti e per danni derivanti dall'uso o dal mancato uso delle informazioni, non chi fa riferimento alla rispettiva pubblicazione tramite link. Tutte le fonti esterne utilizzate sono elencate nella bibliografia. Nonostante l'accurato controllo dei contenuti, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i contenuti di fonti esterne. Gli operatori delle fonti citate sono gli unici responsabili del loro contenuto. Immagini e fonti di terzi sono contrassegnate come tali. La riproduzione, l'elaborazione, la distribuzione e qualsiasi tipo di sfruttamento al di fuori dei limiti del diritto d'autore richiedono il consenso scritto dell'autore o del creatore.

    Questo libro è stato tradotto dal tedesco. Non si possono escludere completamente deviazioni dall'originale o errori di traduzione. Tutte le fonti citate nel libro sono disponibili in inglese. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali imprecisioni o malintesi di contenuto derivanti dalla traduzione.

    I dati nei diagrammi che non sono esplicitamente contrassegnati con una fonte non si basano su studi ma sono ipotesi non vincolanti per una migliore visualizzazione.

    Questo libro è stato creato utilizzando l'Intelligenza Artificiale (IA) e altri strumenti. Tra le altre cose, sono stati utilizzati strumenti per la ricerca, la scrittura/editing e la generazione di illustrazioni decorative. Nonostante i controlli, non si possono escludere completamente gli errori. Vorremmo sottolineare che l'uso dell'IA serve come strumento di supporto per offrire ai nostri lettori un'esperienza di lettura di alta qualità e stimolante.

    




    I riferimenti contenuti in questo libro fanno riferimento a fonti online che sono state accuratamente ricercate. Le informazioni sono sempre riprodotte per analogia (parafrasi); le citazioni letterali sono evitate.
L'interpretazione e la presentazione dei contenuti riprodotti riflettono l'opinione dell'autore e non corrispondono necessariamente all'intenzione o all'opinione degli autori originali. Nel riprodurre il significato, le affermazioni fondamentali delle fonti originali sono inserite nel contesto di questo lavoro al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni.
In questo caso vengono utilizzati due approcci:
Riproduzione del significato: le affermazioni fondamentali vengono parafrasate direttamente e inserite nel contesto tematico del libro.
Trasferimento e applicazione: i risultati di una fonte che originariamente proveniva da un'area o un contesto diverso vengono trasferiti e applicati all'argomento specifico di questo libro.
In entrambi i casi, le formulazioni originali e le sfumature di significato possono differire dalle fonti originali a causa del trasferimento, della semplificazione e dell'inserimento nel contesto. La responsabilità dell'interpretazione e dell'applicazione specifica nel contesto di questo libro è dell'autore.
Tutte le fonti online utilizzate sono elencate nella lista delle fonti alla fine del libro. Si raccomanda di consultare le fonti originali per ottenere informazioni dettagliate, anche se la disponibilità permanente dei contenuti online non può essere garantita.
L'autore ha cercato di presentare questioni complesse in modo generalmente comprensibile. Non si possono escludere semplificazioni e generalizzazioni. Non è possibile garantire l'accuratezza tecnica e la completezza delle descrizioni semplificate.
La riproduzione analoga dei reperti avviene nel rispetto delle norme sul diritto d'autore. Nel semplificare, trasferire e, se necessario, tradurre i contenuti in un linguaggio generalmente comprensibile, possono andare perse sfumature di significato e dettagli tecnici.
L'autore non rivendica i diritti delle opere citate e rispetta tutti i diritti d'autore degli autori originali. In caso di utilizzo non autorizzato, l'autore chiede di essere informato affinché vengano prese le misure del caso.
Per scopi accademici e quando viene utilizzato come riferimento scientifico, si raccomanda espressamente di fare riferimento alle fonti originali. La presentazione semplificata è destinata esclusivamente all'informazione scientifica di carattere divulgativo.

    Le informazioni contenute in questo libro riguardanti l'alimentazione cruda e il barfing dei gatti sono state accuratamente ricercate e compilate secondo la migliore conoscenza e coscienza. Tuttavia, non si può garantire l'accuratezza, la completezza e l'aggiornamento dei contenuti presentati. I metodi di alimentazione e le ricette devono essere intesi come suggerimenti e non sostituiscono la consulenza individuale di un veterinario o di un nutrizionista per animali.
Ogni gatto è unico e può reagire in modo diverso a determinati alimenti. L'implementazione dei metodi di alimentazione descritti in questo libro avviene a proprio rischio. Non si assume alcuna responsabilità per danni alla salute o complicazioni che potrebbero derivare dall'applicazione dei metodi di alimentazione presentati.
Si prega di notare che le conoscenze scientifiche sull'alimentazione dei gatti si stanno costantemente evolvendo e che le raccomandazioni potrebbero essere cambiate dalla stampa di questo libro.
È necessaria particolare cautela con i gatti affetti da malattie preesistenti, allergie o esigenze alimentari particolari. Prima di modificare l'alimentazione del proprio gatto, è fondamentale consultare un veterinario, in particolare per i gattini, le gatte gravide o in allattamento e per gli animali con patologie preesistenti.
La preparazione di cibo crudo comporta rischi igienici. Si prega di seguire rigorosamente le misure igieniche descritte nel libro per evitare contaminazioni.
Tutti i testi, le immagini, le grafiche e le tabelle contenute in questo libro sono protetti da copyright. Qualsiasi riproduzione, distribuzione, archiviazione o trasmissione dei contenuti, anche parziale, richiede l'esplicita autorizzazione scritta dell'editore.
I nomi di prodotti e marchi menzionati possono essere marchi registrati o marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari e sono qui riconosciuti. La menzione di prodotti è esclusivamente a scopo informativo e non costituisce una raccomandazione.
Le fonti e i riferimenti bibliografici elencati nell'allegato servono alla trasparenza e consentono un approfondimento sul tema dell'alimentazione dei gatti.
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        Tutto ciò che devi sapere sul cibo crudo, il principio della preda e come implementare un'alimentazione naturale per il benessere del tuo gatto
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            Cari lettori,


vi ringraziamo di cuore per aver scelto questo libro. Con la vostra scelta ci avete dato non solo la vostra fiducia, ma anche parte del vostro prezioso tempo. Lo apprezziamo molto.


    
    La tua gatta merita l'alimentazione per cui è stata creata dalla natura. Mentre il cibo per gatti industriale spesso compromette qualità e nutrienti, l'alimentazione cruda (Barf) offre un'alternativa adeguata che segue il principio della preda naturale. Ma come si compone un'alimentazione cruda equilibrata che soddisfi tutte le esigenze del gatto? Questo libro specialistico guida sistematicamente attraverso tutti gli aspetti dell'alimentazione cruda - dalla corretta composizione dei componenti della preda alla giusta dosatura degli organi interni, fino alla preparazione e conservazione igienica. Con istruzioni pratiche e informazioni di base solide sul sistema digestivo felino, i proprietari di gatti possono sviluppare un'alimentazione su misura per i loro animali. L'alimentazione cruda supporta dimostrabilmente la salute dentale, la qualità del pelo e una digestione ottimale del tuo gatto. Scopri ora come con questa guida pratica puoi promuovere la salute e la vitalità del tuo gatto attraverso un'alimentazione adeguata.


    
    Questa guida fornisce informazioni comprensibili e pratiche su un argomento complesso.
Grazie a strumenti digitali autoprodotti che utilizzano anche reti neurali, siamo stati in grado di condurre ricerche approfondite. I contenuti sono stati strutturati in modo ottimale e sviluppati fino alla versione finale per fornire una panoramica ben fondata e facilmente accessibile.
Il risultato: ottieni una visione completa e benefici di spiegazioni chiare ed esempi illustrativi.
Anche il design visivo è stato ottimizzato attraverso questo metodo avanzato in modo da poter cogliere e utilizzare rapidamente le informazioni.


    
    Ci impegniamo per la massima precisione, ma siamo grati per qualsiasi segnalazione di possibili errori. Visitate il nostro sito web per trovare le ultime correzioni e aggiunte a questo libro. Queste saranno incorporate anche nelle edizioni future.


    
    
    
    
    
Speriamo che vi piaccia leggere e scoprire cose nuove! Se avete suggerimenti, critiche o domande, attendiamo il vostro feedback. Solo attraverso uno scambio attivo con voi lettori le future edizioni e opere potranno diventare ancora migliori. Restate curiosi!




    
      Boreas M.L. Saage


      Saage Media GmbH - Squadra
      


      
        	www.SaageBooks.com/it

        	support@saagemedia.com
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        Accesso rapido alla conoscenza


Per garantire un'esperienza di lettura ottimale, desideriamo familiarizzarvi con le caratteristiche principali di questo libro:




	Struttura Modulare: Ogni capitolo è autonomo e può essere letto indipendentemente dagli altri.

	Ricerca Approfondita: Tutti i capitoli si basano su ricerche approfondite e sono supportati da riferimenti scientifici. I dati mostrati nei diagrammi servono per una migliore visualizzazione e si basano su ipotesi, non sui dati forniti nelle fonti. Un elenco completo delle fonti e dei crediti delle immagini si trova nell'appendice.

	Terminologia Chiara: I termini tecnici sottolineati sono spiegati nel glossario.

	Riassunti dei Capitoli: Alla fine di ogni capitolo troverete riassunti concisi che vi daranno una panoramica dei punti chiave.

	Raccomandazioni Concrete: Ogni sottocapitolo si conclude con un elenco di consigli specifici per aiutarvi a mettere in pratica ciò che avete imparato.



      



      
        Materiali bonus aggiuntivi sul nostro sito web


Sul nostro sito web pianifichiamo di mettere a disposizione i seguenti materiali esclusivi:

    
        	Contenuti bonus e capitoli aggiuntivi

        	Un riepilogo complessivo compatto

        	Una versione radiodrammatica. (In pianificazione)

    

Il sito web è attualmente in costruzione.
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        1. Fondamenti dell'alimentazione BARF


Vi siete mai chiesti cosa mangerebbe il vostro gatto se avesse la libertà di scegliere in natura? L'alimentazione naturale dei nostri felini domestici differisce fondamentalmente dal cibo industriale e si basa sulle prede originali delle gatti selvatici. Un concetto di alimentazione ben studiato tiene conto sia delle peculiarità anatomiche del tratto digestivo sia delle specifiche esigenze nutrizionali di questi carnivori obbligati. L'adattamento graduale del piano alimentare può comportare inizialmente delle sfide, ma gli effetti positivi sulla salute e vitalità del vostro gatto vi sorprenderanno.
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